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Eski  Belediye  Başkanı  merhum  Kadir  Torun'un  eşi 
Mediha  Torun  hayatını  kaybetti 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  31  Ocak  2008 

1961-1980  yıllan  arasında  ilçemizde  4  dönem  Belediye 
Başkanlığı  yapan  merhum  Kadir  Torun'un  eşi  Mediha  Torun(88)  vefat  etti. 


Bir  süredir  rahatsız  olan  merhume  Mediha  Torun'un  ce-nazesi  29  Ocak  2008  Salı  günü  Merkez 
Çarşı  Camiinde  öğle  namazını  müteakip  kılınan  cenaze  namazı  sonrası  Cumhuriyet  mahallesi 
kabristanlığında  toprağa  verildi. 


Merhumeye  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 
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